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RECOMMENDED  REQUIREMENTS  FOR  UNIVERSAL 
ALIGNMENT  INSTRUMENTS 


EXAMPLES  OF  LRU'S  WHICH  ARE  DIRECTLY 
COMPATIBLE  WITH  ALIGNMENT  INSTRUMENTS 
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:-SHE 


AZ  GYRO  TRANSFER  DEVICE  PROPOSED  BY  RAYTHEON 


:MXTE  ELECTRONICS 
MIT  NOT  SHOWN 


INSTRUMENT  SURVEY  RESULTS 


*WITH  FIRST  UNIT 


OPTICAL  ALIGNMENT  METHOD  IN  USE  ON  F-15 


NA- 80-90 


ELECTRONIC  ALIGNMENT  CONCEPT  FOR  A-10 
NIGHT/ADVERSE  WEATHER  VERSION 


*ADAPTERS 
REQUIRED, 
BUT  NOT 


BOEING  B-52  OAS  ALIGNMENT  METHOD 


HA-S0-90 


MOUNT  ALIGNMENT  LIFE  CYCLE  COSTS 


ADVANCED  F-15  A- 10 

AIRCRAFT  N/AW 

240  AC FT  729  ACFT  200  ACFT 

279  UNDONE 


ADVANTAGES  OF  UNIVERSAL  ALIGNMENT  INSTRUMENTS 
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EMPLOY  UNIVERSAL  INSTRUMENTS  ON  NEXT  AIRCRAFT  PROGRAM 


